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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Συμπλήρωση του από 23.6.1973 Π .Δ/τος «Περί τροπο- 
ποιήσεως ενιαίων όρων και περιορισμών δομήσε- 
ως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Πει¬ 
ραιώς εις περιοχήν Καστέλλας (Δ' 188/73). 1 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρί¬ 
σκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί¬ 
ου Δήμου Βόλου (Ν. Μαγνησίας) επί των οδώνΦερ- 
ρών και Κρέοντος και καθορισμός ειδικών όρων και 
περιορισμών δόμησης αυτού. 2 


ΔΙ ΑΤΑΓΜΑΤ Α 

(ΐ) 

Συμπλήρωση του από 23.6.1973 Π .Δ/τος «Περί τροποποι- 
ήσεως ενιαίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικο¬ 
πέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Πειραιώς εις 
περιοχήν Καστέλλας (Δ' 188/73). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. Δ/τος της 
17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (Α' 228) όπως με¬ 
ταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 9β του άρθρου 25 του Ν. 
2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 
οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 124). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παρ.1) και 9 του Ν. 
1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), ό¬ 
πως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 3) του Ν. 
1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογρα¬ 
φήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» 
(Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3,4) του Ν. 1772/1988 «Τρο¬ 
ποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες 
διατάξεις» (Α' 91). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), όπως αυτό 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και 


αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 
2469/1997 (Α'38). 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.1996 από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμο¬ 
διοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Χρήστο Βερελή και 
Θεόδωρο Κολιοπάνο» (1006 Β/4.11.1996). 

6. Την 1197/1997 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβου¬ 
λίου Πειραιά. 

7. Την από 7.4.1997 εισήγηση της Δ./νσης Πολ/κού Σχε- 
διασμού Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών. 

8. Την 108/1997 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλί¬ 
ου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού 
του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α. 

10. Την 610/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ε¬ 
πικράτειας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλο¬ 
ντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2του από 23.6.1973 
Π. Δ/τος (Δ' 188/1973) προστίθενται τα εξής: 

«Ειδικότερα για τις οικοδομές τις ανεγειρόμενες επί της 
Λεωφόρου Βασ. Παύλου (πρ. Φαλήρου), προς την πλευ¬ 
ρά της θάλασσας και από τη θέση Ε-Ε μέχρι τη θέση Ζ-Ζ 
ορίζεται: 

α) Σε περίπτωση οικοπέδων με κλίση κατά την έννοια 
του βάθους, το κτίριο κλιμακώνεται ανάλογα με την κλίση 
του φυσικού εδάφους ώστε σε κανένα σημείο να μην υ¬ 
περβαίνει τους δύο ορόφους και το ύψοςτων 7.50 μέτρων 
από την φυσική στάθμη του εδάφους. 

Σε κάθε περίπτωση οι κλιμακώσεις δεν μπορούν να υ¬ 
περβαίνουν τις τέσσερεις (4) με ανώτατο συνολικό ύψος 
(προβαλλόμενο) του κατακόρυφου επιπέδου τα 15 μέτρα. 

Το πλάτος των κλιμακώσεων δεν μπορεί να είναι μικρό¬ 
τερο των τεσσάρων (4) μέτρων. 

β) Σε κάθε περίπτωση τα κτίρια σε κανένα σημείο δεν ε¬ 
πιτρέπεται να υπερβαίνουν το ανώτατο επίπεδο που κα¬ 
θορίζεται ι) από τα δύο σημεία ευρισκόμενα σε ύψος 7,50 
μέτρων από τις κατακόρυφες, που άγονται στη ρυμοτομι¬ 
κή γραμμή στα ακραία σημεία της προσόψεως του οικο¬ 
πέδου και ιι) από σημείο ευρισκόμενο σε ύψος 7,50 μ. επί 
της κατακόρυφου της αγομένης στο σημείο τομήςτου κα- 
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τακόρυφου επιπέδου του καθέτου στο μέσον της προσό- 
ψεως και της έναντι αυτής οικοδομικής γραμμής του αυ¬ 
τού οικοδομικού τετραγώνου. 

γ) Το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου ύψος των 4,0 μέτρων δεν μπορεί να εφαρ- 
μοσθεί σε βάβος περισσότερο των 8,50 μέτρων από την ε¬ 
γκεκριμένη ρυμοτομική γραμμή της Λεωφόρου Βασ. 
Παύλου». 

Άρθρο 2 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος Π.Δ/τος. 

Αθήνα, 15 Φεβρουάριου 2000 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ 
-♦- 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 3347/526 (2) 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκε¬ 
ται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δή¬ 
μου Βόλου (Ν. Μαγνησίας) επί των οδών Φερρών και 
Κρέοντος και καθορισμός ειδικών όρων και περιορι¬ 
σμών δόμησης αυτού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παρ.2) του Ν. 1577/ 
1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Α' 210), όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Ν. 
1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 
«ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις (Α' 91). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) που προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικα- 
ταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 
(Α' 38). 

3. Την υπ’ αριθμ. 103326/1281/5.12.1996 απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροτα¬ 
ξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χω¬ 
ροταξίας και Δημοσίων Έργων στον Γενικό Γραμμα¬ 
τέα,και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσε- 
ων,Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλ¬ 
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων -πλην Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (1126Β/16.12.1996). 

4. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 
28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρού¬ 
νται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 9). 

5. Την από 12-2-1999 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυν¬ 
σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών 
Οικισμών. 

6. Το αρ. πρ. 5362/1424/1999 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το γεγονός ότι παρήλθε η 


τασσόμενη προθεσμία από το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 
1577/1985 όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθρο 1 παρ. 2του 
Ν. 1772/1988, χωρίς να περιέλθουν στην ως άνω υπηρε¬ 
σία τυχόν αντιρρήσεις ενδιαφερομένων. 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο που βρίσκε¬ 
ται επί των οδών Φερρών και Κρέοντος στο Ο.Τ. 64 στην 
συνοικία «Παλαιό» εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου Δήμου Βόλου (Ν. Μαγνησίας), φερόμενο ως ι¬ 
διοκτησία της «ΓΡΑΦΗ ΑΕ», όπως φαίνεται εστιγμένο και 
την ένδειξη «διατηρητέος πενταόροφος μύλος» στο σχε¬ 
τικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρή¬ 
θηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Ε¬ 
φαρμογών με την αρ. 347/2000 πράξη του και που αντίτυ¬ 
πό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα 
απόφαση. 

2. Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτίριο κα¬ 
θώς και στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου του (μάν¬ 
δρες, αυλόθυρες κ.α και ο υφιστάμενος αξιόλογος εξο¬ 
πλισμός του παλαιού εργοστασίου). 

Μεταγενέστερες προσθήκες που αλλοιώνουντο αρχικό 
κτίριο αφαιρούνται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πο- 
λεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). 

3. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγο¬ 
ρεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί 
μέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείωντου, 
πληντων στοιχείωντου κτιρίου ή προσκτισμάτων για τα ο¬ 
ποία η ΕΠΑΕ έχει γνωμοδοτήσει για την αφαίρεσή τους. 

4. Επιτρέπονται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των ε¬ 
γκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, η ε¬ 
σωτερική διαρρύθμιση καθώς και επεμβάσεις για λόγους 
στατικούς και λειτουργικούς εφόσον δεν αλλοιώνεται ο 
αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του διατηρητέου κτιρίου. 

5α. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών 
και διαφημίσεων στο διατηρητέο κτίριο. Επιτρέπεται μό¬ 
νο η τοποθέτηση επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων 
που πληροφορούν για τη χρήση των χώρωντου. 

β. Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο 
ισόγειο των υφισταμένων ή νέων κτισμάτων που αναφέ- 
ρονται αποκλειστικά στο όνομα των χώρων τους. Οι φω¬ 
τεινές επιγραφές έχουν χρώμα λευκό ή κίτρινο σταθερό 
και συνεχές και αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία, 
γράμματα, αριθμούς. 

6. Επιτρέπεται η απόληξη κλιμακοστασίου και μηχανο¬ 
στασίου ανελκυστήρων μικρών διαστάσεων πάνω από το 
μέγιστο ύψος, η κατασκευή πέργκολας στο δώμα και η 
κατασκευή μεταλλικών εξωστών στις πρσσόψεις. Ο χώ¬ 
ρος των ημιυπόγειου δεν μετράει στο Συντ. Δόμησης. 

7α. Επιτρέπεται η επισκευή των υφισταμένων κτισμά- 
των (81108 - κτίριο Γ) που βρίσκονται στο οικόπεδο του 
χαρακτηριζόμενου ως διατηρητέου κτιρίου καθώς και ο 
εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεώντους, η ενίσχυση ή 
η αλλαγή του φέροντα οργανισμού (η αντικατάσταση 
στέγης), η διαμόρφωση ανοιγμάτων, η κατασκευή μεταλ¬ 
λικών διαδρόμων - εξωστών και η κατασκευή κλιμάκων 
κινδύνου. 

β. Επιτρέπεται η ανέγερση νέου κτιρίου (κτίριο Δ) δια¬ 
στάσεων 16,50 X 37.00 μ. με χρήση χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα σχετικά τρία (3) 
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πρωτότυπα διαγράμματα που θεωρήθηκαν με την ίδια ως 
ανωτέρω πράξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τοπογρα- 
φικών Εφαρμογών και που αντίτυπά τους σε φωτοσμί¬ 
κρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση. 

8. Αιτήσεις για τροποποιήσεις ή νέα προσθήκη στο οι¬ 
κόπεδο του διατηρητέου κτιρίου αποστέλλονται από την 
πολεοδομική υπηρεσία με γνώμη της ΕΠΑΕ στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, για ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Ν. 1577/1985 «Περί ΓΟΚ» εφόσον δεν παρα¬ 
βλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το περι¬ 
βάλλει. 

9. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτε¬ 
ρικό του διατηρητέου κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώ¬ 
ρο του καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαι¬ 
τείται η έγκριση της ΕΠΑΕ. 


10. Στο οικόπεδο του διατηρητέου κτιρίου επιτρέπονται 
οι ακόλουθες χρήσεις: 

α. χώροι συνάθροισης κοινού 

β. πολιτιστικές λειτουργίες 

γ. ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 100 κλινών 

δ. γραφεία 

ε. αναψυκτήρια 

στ. κοινωνική πρόνοια 

11. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Φεβρουάριου 2000 
Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ 




934 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 













ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


935 



« 




























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


937 
























938 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

ΕθιΚ · 3017 32 μ* 

&£ΣΗ ΕΠι ΤΩΝ ΟΔΟΝ ΦΕ.ΡΡΠΝ - ΓΙΑΝΝΙΤΣ ΟΝ - 
ΜΗΤΡ ΓΡΗΓΟΡίΟΥ- Κ ΡΕΟΝΤΟΣ , ΣΤΗ 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΛΑΙΟΝ, ΣΤΟ ΒΟΛΟ 


Β’ ΟΡΟΙ. ΔΟΜΗΣΗΣ - ΕΠΙΤ_Ρ£ΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ;ΧΓ.ΙΑ^ 

ΚΆΛΥΨΉ 70Ϊ. —’ 3617,32)10 70 - 2672,12 (I* 

ΔΟΜΗΣΗ 1 60 —-•3617, 32 -1.60 - 6107,7! μ 
ΥΨΟΣ 16 60 μ 

ΟΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1 Λεοη ^ 

ΟΓΚΟΣ ν : ί·Σ Δ · -^ Δ - , 4.16 , -2Λ&-: 6 Θ6 --·'/■ 6 06* 3017,32= 2&!θ6.β2 μ* 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δ Δ-300-0'0-Η : 300-010*16 60 = 4 63 μ 

Γ' ΑΡΤΙΟ Ι ΗΤή-ΟΙΚΟΔΟ ΚΗΣΙΚΟΤΗΤΛ 

ΡIΜΡΟΣΩΠρΡΤ ΕΜΒΑΔΟΝ 7! 

ΚΑΝΟΝΑϊ I 10 μ ί 200 μ* ] 

ΠΡΟ Ρ-'?·06 | 6 μ | 1.60 μ · 

ΠΡΟ Μ 6-6Θ ] 7 μ ί 70 μ’ [ 


; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ . 


. Τ'Ρο β- 

: ΜΕΤΑΛΛικΉ 
^ΑΤΛΣκΕΥΗ 
ΤιΡ'.Ο Γ- 


ΥΓ,ΟΓϋΟ 
74912 μ 


ΙΣΟΓ ΕΙΟ 

73666 


■ ΤΛ 


}_ΚΤ :Ρ;0 Δ- ΠΑΡΚΙΙΊ" Κ| 66000μ (οιος Σ_Λ) ] 

Ε' ΕΛΕί >.ΟΣ 

ΚΆΛΥΨΉ Ε.··.Ε .· ■ *-· ' Ε- ... · Ι -* 

ΛΟΜΗΤ'Η Ε ..*>.»· Γ..,. ,. ·. * Ε. ■ί. * . 377! 
ΟΕΣΕιΣ > ΊΑΟΓ-ΙΕΥΣ ΗΣ ■ 200 χ\·λ ε (, / ^ 


>' ογροοςΤβ'ορ οοογ | Γ ί 

730 23 ! 724 06 . ' 
..! .. 1 
9Β2.80 | 

,; 7.600 I 43600 ί 


Γ 1 ΑΟ.ΡΟΡΡΧΪΡ^ΡΡΚ;ΟΪ.ΐίΤ ΟΡΟΡΟΣ.ΙΣ ΥΝ0.:,0 _ ] 
?Γ (,1 ί 144 03 14 70 3 . 770.14 μ' 


) =■ 2670 20 μ <.2672.12 μ' ςτί,τρ Ι¬ 
Ο 6 94 μ*< 0',07,7) μ» ιτ^τ^ΐτ 
,ΐίυονία. στο ιση,ΪΜ.0. 51 Δέρας 

V;, τκΓβριΛμ _ .. .σνμΡολ π με-. 




Γ. 334^/θο λ 

'ύοί.-π&ν’ί 


" Γ'. Αηο£.Τ°ΛΛ-7θί 


%/ο 


ερ = 0 /^/ 6 ^-- 


Αρ <φ.2^/ο^> 

&·3 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΏ ΡΟΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΕΡΓΩΝ 


Λ/ΝΧΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΤΛΛΗ3ν;Α ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΠΥ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

περιοχή ι 

ι ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΠΙ ιΩΝ ΟΔΩΝ 

ΟΕΡΡΩΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΜΗΤ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ- 
ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 

Ο ο μ ο 

: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του πρώην 
■κυλινδρόμυλου ΛουΧη ο το ΟΧ 64 χαι χα-θο- 
ριομος ειδικών ορών δομηοηςίπρ Αο^ιρι ν£ον χτιρίου, 
μετατροπή υψιοταμινων οι £ε νοίοχεταχη μονάδά). 

ημερομηνία 


κλίμακα 1 »2 00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






